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تأاسست معامل سيدار للتحاليل الطبية عام ١9/٠١‏ كإحدي المؤسسات الطبية الرائدة في دعم الخدمات الطبية المعملية وكانت تسمى 
آنذاك بالمعمل التخصصي للتحاليل الطبية والمعمل الأوروبي لتحاليل الطبية حيث ضمت эх с‏ من الأفرع Бог ш!) Гама‏ - أبنوب - صدفا) 
تم توالی 5111 и аам айв са чә ае 1 Шо" м шу} То ав нг! са юй шиш Те!‏ 
الطبية المقدمة على أعلى مواصفات من جودة الطب المعملي حاملة دائما الدقة المتناهية 119 ало сола сл‏ وسلامة المريص 
aE Ee і амі. Ма|‏ ونش بن н) SES аса ШҮ ПА а... арс саца 8: Шо Еш‏ الصد а‏ 
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9 المركز الرئيسي: أسيوط - ش يسري راغب - بجوار بنك فيصل - الدور الثاني 
М‏ 2 عناونين الفروع: 
أسيوط - ش 1" يوليو - الهدى مول - أمام јас‏ أفندى - الدور الرابع 
أسيوط - ش РР‏ يوليو - ميدان المجذوب - أمام مستشفي الشاملة - الدور الثاني 
أسيوط - ميدان المحطة - برج الشيماء - الدور الثاني / 
أبنوب: شارع بورسعيد - برج بركات الطبي - الدور الثاني حه | 


ы CEDAR ЕҸУ ТЕТРИС, مجلس المدينة القديم - الدور الثاني‎ вш! - صدفا: شارع الجيش‎ 
i o ЁО \/нАТ$АРР: 012 1097 9445 ل ا‎ О8в2 35 79 79 - 088 2 54 79 79 
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